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XLBCTSIC  CONSTBUCTION  BmX»T8  AND 
SCHIDULBD  ADDITICmS  TO  GENHATING  CAPACITY 

1942 

The  electric  utility  industry  contemplates  construction  expenditures  during  1942  aggregating 
$1,069,309,387  according  to  reports  filed  by  electric  utilities  with  the  Federal  power  Conission. 
Ihis  amnt  eeavaree  with  total  cenatruetien  e^pMidi tares  of  $8M.SM.8S4  ffarinc  lf41.  Budmtmd 
eenstruetlea  addltioM  for  1941  as  repartad  in  the  becioBlag  of  that  jrear  totaled  fWt.MB.MO. 

Tha  aboes  figures  include  budfets  end  eapsndituree  of  private  and  SHnieipal  electric  utilitiea, 

cooperatives,  and  Federal  and  State  projects.  Accounts  of  certain  of  the  Federal  and  other  publicly- 
owned  utilities  and  projects  are  kept  on  a  fiscal  year  basis.  Consequently,  the  budget  figures 
for  1942  include  $265,379,111  reported  on  the  basis  of  the  1942  fiscal  year  and  the  1941  expenditures 
incbide  $119,868,000  reported  on  the  basis  of  the  fiscal  year. 

A  eaopsrison  of  budgeted  expenditures  for  1942  by  construction  classifications  with  actual 
oivenditures  for  1941  is  shsun  in  ths  following  table. 


TMU  A  -  CONSTRUCTION  BUDGETS  AND  EXPENDmBIt 
BY  CONSTRUCTION  CLASSIFICATION 


CONSTRUCTION 
CLASSIFICATION 

Geaeratias  Capacit/ 


Steaa 

lateraal  Co^natioa 
Total 


Diatribntiea 
Geaeral 

Total 

It  willbeebeervod  that 


1942 

BUDGETED  EXPENDITURES 


8     806f  881.f  008 

263,652,487 
6,317,953 
536,222,408 
818,110,871 
285, 988, 794 
34«987,6U 

$  1,008,808,887 


1941 

ACTUAL  EXPENDITURES 


8  IM,  888,888 

818. 827, 788 
8, 101,660 
381,266,405 

818,415,298 
46,002,002 


in  eapsoditurea  far  1943  over  1941  are  eanfined  to  e«endi> 
tures  for  gMOtating  capacity  and  transmission  facilities.  Bspenditures  for  generating  capaeit]r 
in  1942  are  expected  to  be  approxiiiiately  $155,000,000  in  excess  of  such  expenditures  for  1941. 
Expenditures  for  transmission  facilities  are  expected  to  increase  some  $88,000,000>  Expenditures 
for  diatributien  and  general  plant  are  expected  to  decreaae  by  approwiaMtelir  $32,000,000  and 
$11,080,000.  reapaetively. 

OasvarlaoBs  of  1941  budfetad  eapanditurea  with  1941  budgeted  and  actual  expenditures  are 
sheiBi  in  the  followiag  table  by  eloaaos  of  eawarship  mti  geampliic  diwiaic 


CLASS  ORDIVISIOi 

Private 
Public 

Daited  States 


MiAle  Atlaatic 

North  Central 
North  Ceatral 
8e«tb  Atlastie 
laat  Seeth  Ceatral 
West  South  Ossftral 
Moantaia 
tacifio 

Osited  Statea 


1942  IWl 
rUOSETEO  ACTUAL 
EXPEMOiTWES  EXKNOITURES 

Bjr  Claaeof  OMaereUt 

8      621,945,204  $  591,918,548 

447, 364, 183  277, 668,  306 

$  1,069,309,387  $  860,866, 854 

By  Geographic  DiTiaion 
8       56,104,802  $  51,016,961 

161,685,888 
200, 144,  353 

60,919,601 
144,882,680 
180. 146,048 

87,  219, 721 

28,968,409 
169, 238, 585 

8  1,069,309,387 


191,  648,  625 
54,903,060 
139,788,201 
«rr,  748,  788 

45, 854,465 

23, 759, 577 
116,515,  188 

869,586,854 


1941 

BUDGETED 
EXPENDITURES 


$  597,  101,555 
271, 107,  395 

8  866,208,800 

$    45, 614, 593 
146,884,848 

212, 107, 213 
52,259,448 

117,994,253 
07,841,080 
81,407,201 
24,488,006 

140,  642, 660 

$  868,208,950 
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fr<»  r^xpanZT-LI^  lr\^^*L^  '"T  ^  conditions  resulting 

P«ditur«.  for  tte  r    TTjilTT  *  «l^4«tion  b.ti«,en  budgeted  .nd  .ctu.1 

CawCItT  HBfTMM  -  RMB  PUAB  KATING 
.iilU«  fa,  l»«TS*lir^\L^^I^^^^  '  preliminary  determination  of  „.t 

«iditii*\ch!ZTfo?inriiL*'tir^7:^^ 

'i***  c  -  mammm  mem  awxtum  if4a  a»  imi 

IW  MMTMM  IMt  (HUraWf ) 
(UlMMtta) 

ei«.«.».„M  sc«o„uo  GROSS  .oo,no«  JlleSSIIifJf 


By  Claaa  of  Onraerahip 

2« 279, 945 

2,093,171 

1,  612,  513 

fi*Ue 

834, 797 

1liit«i  atalM 

a«  988^690 

2,447,310 

New  Saglud 

229,331 

M8«000 

10«,«08 

UUUm  Mlaatic 

503, 238 

532, 566 

561, 752 

>Mt  HMtk  Cratral 

803,665 

851,684 

612,083 

Wm*  Morth  Ceatral 

tm,m$ 

136,017 

88,831 

Sratk  Atlakstic 

e74,800 

007,888 

88#,88# 

Baat  Somth  Ceatral 

668,800 

162, 776 

133,803 

Ikct  flMtk  Ontral 

99,790 

90,059 

136,681 

Noantaia 

293, 117 

143,349 

Pacific 

881.088 

881,  8«B 

l^8B8»888 

8,447,310 

Tha  adiaduled  groaa  capMiitar  adilU«M  far  1M9  Mrf  to^i  i»  » 


ta««  *****  ABWTlaW  Sr  TTPE  OF  FKIME  MOVER 

MB  IMl  .  MOITIOHi  IMI  (1 811  IBIWMIIJ 

(Tilaiiaiuy 


6E0e*APNIC 


HYDRO 
SCHEDULED  GROSS 
ADDITIONS 


met  additions 
(preliminary) 


FUEL 

SCNEOUUO  GROSS 
AOeiTIOiS 


MET  ADDITIONS 


DIVISION 

1942 

1  1  i/no 

1941 

IPRCLIMINAR\ 
XMl 

n  Aoei 
ma 

TlOiS 
IMl 

(WrCLIMINAR 
1941 

Qteited  States 

1,112,183 

1,001,407 

800,037 

8,888,888 

8,881,  MS 

1« 886, 678 

MeM  X^laad 

275 

1,800 

-3,200 

888,886 

M8,800 

Hiaila  M|aa*le 

5,038 

2,150 

498,200 

532, 566 

107,808 

last  MHtft  Gtetoal 

88,888 

1,080 

1,997 

779,030 

850,634 

559,008 

West  North  Central 

400 

8.813 

08,010 

U0,183 

133,505 

610,086 

Soatk  Atlaatic 

173,200 

188,815 

23, 955 

801,000 

381,  8«8 

38,191 

>)Mt  aaatk  Oaateal 

322,800 

80,000 

66, 167 

246,000 

72, 776 

860,608 

8ii88  Caarlral 

07,500 

125,100 

99,790 

22,559 

87,330 

HoaataiB 

192,970 

888,888 

78,818 

8,848 

70,457 

11,581 

iMific 

388,880 

883,818 

100,008 

MO,  608 

63,431 
48,038 

CONSTKUCTION  EXPENDITUSES  AND  CAPACITY  ADDITIONS  BY  CLASS  OT  OVNBKSBIP 

Tabla  X  praaanta  1942  budgets  and  1941  expenditures  by  class  of 
•laWilflMtiflB. 


rship  and  by  construction 


liau  8 


miVATE 


rasLic 


CONSTRUCT  I OS 
CLAS8IFICATI08 

Oaaersti^  CaffMit/ 

Hjrdro 

8t« 

Xak* 
Total 
Traaaaiaaioa 
Diatribatiaa 


Total 


SyOGETCO 
eXfESOITURES 
lf«2 


I  30,661,088 
888,830,726 
1,888,878 

261, 195,  289 
108,021,992 
226,551,433 
88,17«,480 


ACTUAL 
EXPENDITURES 

mi 


$  18,423,094 
200,194,604 
8,8M,488 

220, 832, 157 
86, 876,  269 

253,763,464 
80,448,688 


BUDGETED 
EXPENDITURES 
1942 


$  230,390,380 
34,622,700 
4,818,888 
8ro,887, 119 
104,088, 670 
88,437,301 
8,8U,804 


ACTUAL 
EXPENDITURES 
1941 


$  130,912,698 
18,033,M8 
8,887,881 

160, 433, 248 
36, 967, 880 
04,051,8U 
tt,6M,804 


$  621,945,204      $  591,918,548      $  447,364,163      $  277,668,300 


Scheduled  gross  capacity  additions  forl942as  well  as  preliminary  net  additions  to  capacity 
for  1941  by  class  of  oanership  are  shoan  in  Table  F.  It  should  be  noted  that  capacity  changea 
•eeMlMwdi  Igr  mIm  and  Mqpasiti«M  b>U>w  tha  vrivately  aaMd  and  poblie^ 
raflMtad  te  th*  fiawaa  tipmwtii^  1961  aat  ■dditioM. 

TA8U  r  •  CNMCm  ADOITiaW  87  CLM8  08  0NMB88BIP 

(lilfliwtta) 


PRIVATE 


PU8LIC 


TYPE  OF 
CAPACITY 

Hydro 
Pael 
Total 


SCHEDULED  GROSS 
ADDITIONS 
1M2 

188,858 
2,177,087 
2,279,940 


NET  ADDITIONS 
(PRELININARY) 
1941 

20,245 
1, 592,  268 
1,612,013  . 


SCHEDULED  GROSS 
ADDITIONS 
1942 

1,009,325 
440, 760 
1,400,000 


net  additions 
(preliminary) 

1941 

670, 392 
264,405 
834,797 


BATA  BY  STATES 


Table  1,  pages  4  to  7.  ahows  1942  budgeted  electric  eonatniCtiaB 
kf  construction  classification  and  claas  of  ownership. 


Table  2.  pegea  8  to  11,  shows  1941  actual  electric 
by  construction  classification  and  class  of  ownership. 

Table  3,  pages  12  to  16,  presents  data  an 
of  prime  mover  and  by  class  of  oanership. 


itmetiflB 


by  statas 


by  atetM  and 


iratinc  capacity  by  stataa.  by  typa 


The  figures  given  in  this  report  for  1942  additions  to  generating  capacity  represent  gross 
achadulad  additions  and  since  reanvala  may  be  made  during  the  year,  it  is  probable  that  the  net 
lacraaaa  in  ganarating  capacity  for  1942  will  ba  aisasaliat  lower  than  the  figures  shoan.  It  is 
also  awident  that  tha  f isafaa  arc  aat  adapt abia  far  «Ma  la  datanaiiUiv  tha  eaat  par  Ulaaatt  of 
additional  installed  capacity  since  s  portion  of  the  capacity  scheduled  for  coivletiaa  in  1943 
was  under  construction  prior  to  January  1,  of  thia  year  and  a  portion  of  the  construction  eapsoaa 
avarad  fay  expenditures  during  previous  years.  Also,  a  portion  of  the  total  expenditwa 
A«te8ttta«ill  apply  ta  awaratiiv  capacity  that  will  nat  ba  plMad  ia  aarrica  aatil 
f  Hiiii*n  St.  i9«8. 
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»w  1  naetaie  cmmwwtim  bdooits  for 
w  WW  urn  «Mm  MMnam 


GE06I)4PHIC 
OIVISIOI 

1                                       WlCtOTIM  C«PKITT 

1  HYDRO 

1      I67.  COM 

»•  76»a 

~H  T060MIMI 

M  •lOTOItOTI 

CE«£R«l 

TOTAL 
£UCT»1C  C0»- 

Privat* 

Public 
Tot«] 

«■  nSLM) 

•     «  2aa.a39, 

728     1  1,S09,»3 
760  4,010,06 
*•»  %U7,M 

■9    0  Mi,itt,ai 

'  •M^aM,40 

■      «    108.001, 6( 

•  104,066,67 

•  818,110,67 

•  *  226,551,4, 

•  59,437, 3( 
1            386.  866.  7f 

W       *  26,176,48 

*1  8,811,08 

fr»ucTio« 

0      •  681,616.884 
«  46*.aM.IM 

Mite 

aaa.aM 

aMMk 

■i*  110,701 

is,oa 
am,m 

"  35,818,45. 
"  1,082,0«[ 
>  66.610,6K 

9  5,633,46; 
"  60,181 
■  0.««.M[ 

•■•••1 

M  34,667,611 

•  8,410,661 
>  188.a8« 

1               1  MM 

66,866,646 

a,at6.8a 

MOHTR  CEmUI, 

iiOM.an 

46,449, 
173,1 
«•>•»,( 

»78  001 
278,S0« 
>76  070^701 

4H.MI 

'  a»Mi,i6e 

'  66,661,461 

>  47,828,40 
^.06^70 

*  MHktll 
0  7,68«,aai 

>  186,671 

*ao,at6,ii8 
•a.  Ml.  116 

Prl»«te 

public 

Total 

•tMMM 

6a6,660 

62,506,664 

•••Mb  an 

•r.ar.Mo 

4i^6n,98i 

«.m,4ai 

■b  616, 878 
«i,801,468 

8, 080,  750 

M5,238 

Ml  MB 

162,  106,680 
18,038,833 

T«»t»l 
•OWI  ATLAKTrC 

««4,708 

12,179,3 
4,Mi>7 

M  i,6*7,aor 
>.«ibMr 

16.804,666 

6,036,611 
16,400,407 

6,685,605 
3,433,334 
10,116,888 

1         16, 121,261 
11,790,036 
37,680,877 

8,834,087 

*,4«M41 
MM67 

800,144,083 

38,808,303 
38,111,808 

Prl»«te 

FHklte 

-is— 

40,005,01 
1,116,  M 
41,a01,H 

30,450 
»  164,396 
1*  16«,0t6 

44,880,616 
39,372,780 
M,M6,4n 

•■■•■ilM 

186. 373 

^m.881 

1,866,376 

a.aas,a87 

•■l»««i«88 

aaom  cnmuL 

19,968 
117,804,000 

a7.aa>,m 

7,700,40 
13.061,00 
*■*  ■■■aU 

•  ■.«» 

t 

7,764.866 
131,400,008 

6,960,206 
18,918,000 

••,«W,M» 

B88,70O 
488,810 

Mt,880,686 

21,534,248 
158,621,796 

Poblie 
Total 

•,•77 

0,0M,08 
416,064 

'  76,170 
>  1.216,641 
1  1,000,011 

m.m,m 

61.666,1«* 

12,083,191 
2, 176,182 
14,202,383 

14, 133,  937 
5,504,066 
10.  686, 083 

1,088,810 
1.6eO,3U 

100,146,046 

8M,01» 

Mi,  171 
1.  000,(71 

100,000 
640,000 

1,275,782 
16,  M8,523 
17,664,316 

2,041,636 
2, 166,670 

4,a8i^a88 

4,4<«,488 
1,676,606 

l,«i^Mi 

390,887 
417,860 

•r,at8wm 

8, 164,006 
30.804,401 

a*>n«,07« 

B,sia,a»r 
8,6a2,aw 

17,166,««V 

si,«a 

6,000 

UtMObaH 

6,840,013 
30,085,807 
47,006, 000 

34, 159,686 
13,881,088 
•MMkMl 

mr.tm 

08,666,788 
MO,  ••8^  888 

•iOM 

2,121,000 
2,101,000 

123,000 
160,000 

l.M0,100 

utm,m 

1,773,140 
4,800 

i,rr7,6M 

».n«>Mt 
aa»,oaB 

i«>aw.aai 
•,«ttk8ai 

PrtTat* 

Mite 

TMal 

1M,7SS 

laMVaSn 

•MM 

•.«•!. 666 

a.iu.too 

1,468,  l« 
1,666,166 

138, 961 
3,750 
143,711 

4,843,380 
261,750 
4,608,100 

Total 
MaaaaehuMtta 

«*,000 

190,000 

100,155 
160,166 

800,072 
107,374 
688,810 

n,m 
•,«• 

l.»lt,tl» 

Private 
Mlto 

Mb4U,700 

10,700 
16,000 
66,760 

10,470,400 
977,060 
ll,4MHa6 

11,874,400 
478,000 

1,380,800 
176,700 

88,380,Mi 
1.66t,68* 

Comeetleat 

2,580 

s>a« 

2,  166, 100 
1. 166, 100 

M.686 
••,«• 

1. 308, 008 

*,•»,«■• 

PrUate 

Pi*Ilc 

Total  1 

a.9eo 

0,064,000 
_^^60> 

0,006,000  I 
^J^666  j 

1.666, 166 

3,164,000 
36,000 
8,888,060 

aM,MO 

648,950 
9,300 
606,860 

•>•»,«• 

14,037,468 
63,300 
M, 006, 708 
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tmaoMic 

•IVISI60 

460  ST47C 

6(aca«TI6G  CtPKITY 

6l6TII8«Tie« 

UK6M. 

T0T«t 
EUCTBIC  C06- 
ST68CTI66 

67086 

STCM 

lit.  COM. 

TOT  41 

T*46aHtS3l66 

UWDIJI  ATLAMTIC 

Hav  York 

prlvato 

»          775, »*0 

t  14,83S,ai4 

t  200 

t  13,611,174 

It           A  AtUk  iVL 

S       9n  AIM. 

$      1  968  QCM) 

a     aa  sua  mm 

Pi6>l  le 

- 

12,000 

377,500 

261,000 

M  Qaa  fiflii  ^ 

260, 113 

M|  6T7 

TotU 

770,640 

14,646.834 

877,700 

16,806, 174 

86,676,  IM 

30,664,643 

■•«  jorMjr 

private 

600 

6.  187, 149 

8, 187, 649 

a  aaa  aaa 

0,^M,MV 

public 

- 

100,000 

- 

160,000 

176,160 

fatal 

%at7,M* 

- 

%Mf.M« 

8,MS,M8 

i,«i.m 

■■.•M.MI 

ponnaylvaato  - 

prlvato 

310,445 

23,426,  836 

33,737,340 

11.056, 677 

16,067,785 

4,473,150 

58,334,962 

^ibllc 

1,000 

1,000 

500 

1,650,552 

31.O00 

1,683,062 

Total 

310,466 

33.486,686 

1,000 

83,738,340 

14,087,177 

17, 716,337 

4,804,160 

W,016,004 

BMB  ■■nanM. 

MM* 

Hl|i666 

13,600 

20,746,472 

30,  759, 072 

11,283,862 

17,542,011 

1,893. 158 

51,478, 103 

060,000 

176,500 

1,141,500 

101,500 

1,596,560 

333,700 

3,073,250 

turn 

18,006 

81,711,478 

116,800 

31,600,678 

11,368,363 

16, 138,661 

3,ia6,6M 

64,661,663 

i,„... 

^i»666 

618,646 

s.7aa,»t7 

T.Mi,«a 

118^  Mi 

■;488;*W 

VMte 

- 

1.  "0,686 

1.686,8M 

146,666 

1.6I8.6M 

Total 

18, 788;  716 

%nt,m 

Illlnola 

prlvato 

30,878,876 

M;Mt,676 

5,116,670 

33, 162,871 

3,642,309 

62, 166,436 

p<*lla 

370,  760 

847,067 

6aA.Aav 

87,400 

3,0U,610 

m,iM 

S,6M,777 

IMal 

bLm* 

086,867 

tMai,«M 

■iMi.ai 

l.6at,H6 

M»W%Wi 

HHklBW 
nil  ill 

l,6ia.l88 

16, 164, 686 

118,660 

11,700,1M 

8,877,8M 

11,373,367 

UB*mM 

«8b8M,MI 

B^llo 

a,Mai,oi8 

466,666 

S,H«,«M 

S1S,1W 

1.766,686 

sa»m 

♦.688,8m 

taool 

l,>a6,8W 

16,466,666 

M.0D0.BM 

3,881,  aM 

18,681,  8W 

1,366,686 

8t,Mt,wr 

Wloeomln 

prlvato 

1,086,440 

8,706,250 

9,764,600 

3,530,806 

5,401,501 

833,348 

10,360,644 

pi<>Ile 

367,633 

132,428 

10,000 

530,061 

5,600 

1,838,666 

144,433 

3,606,770 

Total 

1,467.006 

8,  637,678 

10,000 

10,364,741 

6,686, 4M 

7,880,  IM 

777,781 

Sla888,tM 

waiT  oom  cmiuL 

MlBBOOOta 

private 

33,763 

6,334,137 

6,356,889 

868,988 

2,414, 5M 

161,063 

6,686,606 

public 

448,860 

266,700 

706,550 

23,500 

2,276,987 

106,482 

3,  111,450 

TotU 

88,788 

6.77S.667 

680,700 

7,0M,436 

883,486 

4,Ml,aM 

867.046 

U, 643,466 

aa«,OM 

•.aM,«8 

1.864,6M 

8,818,198 

a;H6,«M 

p*Ilo 

1,I86,M6 

M,m 

8.616,8M 

Total 

■•tIMM 

Mlaaourl 

private 

2,963,026 

750 

3,018,676 

1,470,847 

7,802,885 

1,504,094 

13,853,302 

fwblte 

804,016 

168,877 

36N666 

14.600 

1,166,006 

88.817 

1,666.860 

s.m.*4 

MMeWt 

UMa,au 

U0,886 

MCfM 

100,616 

m,8M 

441,460 

MHI8 

810,100 

310,100 

286 

930,460 

ItaHi 

1,  157,419 

M«,8a8 

610,106 

887,  OW 

101,160 

1,108,384 

1,666,  666 

private 

800 

17.800 

13,400 

88,6M 

«8bM8 

8r7,8W 

M.6M 

8W,M8 

pitbllc 

600,000 

16,300 

6M,aM 

4M.6M 

a,aM 

Total 

617,866 

a8,iM 

MT.U8 

I7,6M 

Bibraaka 

prtntta 

10,000 

10,000 

517, 100 

353,150 

58,835 

830, 08S 

piMte 

188,080 

476.800 

107,600 

736,300 

3,330,000 

3,860,M7 

578.017 

6.610,784 

IMal 

iw^aoo 

a»Mi,M> 

%M«im 

^8V6|6 

4M.4a> 

686,  IM 

S>«M>Mi 

1,888,864 

1I»«W 

«.lMbiM 

67,488 

4866I 

a,8ti.aB» 

1M.6M 

VAMB  I     (Cont'd)  ELECTRIC  COISTMCtXM  NMRS  ttm  fMS 

■*«««  AJID  CLASSES  OF  OTCmnZF 


eeaG*«ri)tc 

DIVISIOI 

M«Mri«  CAMCITT 

STATE 

■VMM 

•run 

lor.  MM. 

TOTM. 

TRAIISHISSIOIl 

DISTRiauTIOK 

tcacut 

wai 
cucnic  eoa- 

mWTIM 

• 

•  %000 

• 

t  O.M* 
U.MO 

mm 

i,n%iM 

•  40,006 
40,  OU 

»  1,407,8M 
40, 101 
1,037,701 

MO 

0,700,710 
6.700,710 

888,480 

an,4W 

9,079,300 
66,300 
0,134,800 

•a8,aM 

■8^8M 

ia.8«,«» 

nfco.""""" 

3,800,000 
3,100,000 

MMkaso 

3>4as,an 

mite 

TotU 

0,000 

M,aM 

7, 138,800 
U,MO 

3,  ■00,400 

a^MMM 

o,aoo,OM 
im,am 

iM.no 
•»aM 

tM,870 

•U,8M 

Mite 

3,000 

•,im,m» 

M.wr.M» 

•.Mi,aM 
t,Hi,aM 

4,470,330 
tt,  075 
4,4M,aU 

306,930 
16,000 
M1,SM 

16,006,406 
4,743,075 
81,4a8,8M 

%aT,gao 

7,770,410 
1.001.000 
0,  040,410 

7,S0O 
7, 006 

M,aM 

11,114,000 
21,743,006 
M.K7,M0 

3,300,aM 
4,444,B«0 
•>IM,Mi 

•,«•,«• 

*.m.«M 

tai.OM 
n.8H 

Soath  rtrriitM 

 ^w^ww 

Prl»«t« 

Pufcllc 

4,9ai,aM 

114,  OM 

»,ou,ai4 

%1MLM0 

470, 97? 

a,Mi,aw 

1,039,048 

a,aaa,H7 

39,379 
8,818,407 

3,800, 347 
11,  818,  787 

IMal 

M,8M 
T,  780,000 

a,  747,  OSS 

^^aoo 

- 

a,  779,  MO 
T,1H,MB 

aibaMM 

M,OM 
1, 000,801 

S,M«,aM 

373,717 

48,am 

415,817 

7,338,  IM 
8,00T,8M 

u.aaik8n 

prlvata 

Hi,OM 

3.»«,MT 

106,000 
3,3M,MT 

3,133,466 

a,ua,406 

863,097 
3,U8,aM 

131,041 
180,400 
808.041 

8,M8»IM 

IMT  aOOni  CBRIUL 

Frt**t« 
Nblte 

4,000,000 
30, 867, 000 
30,903,000 

4,848,145 

3,269,000 
0,107,  US 

2, 398, 027 
1,630,436 
3,07»,0M 

M,479 
16,000 
00,470 

11,3M,W4 
31,75a,4M 
43,180,407 

3,900 
83,880.000 
•*.M3,S00 

0,440,000 
O.44O.O0O 

3,8M 
93,3Sa,0M 
M.MMW 

400,  OM 

18,100,0m 

83,300 
873,  8W 

AlAbM 
Vrlvat* 

Mile 
Total 

3,400,001 
11,041,000 

l,30a,0M 
4,aM,0M 

2,948,609 
OM,OaT 

OtMlwMt 

307,001 

T.m,a» 

ainlaalppl 
Mlto 

S13,aOB 

■M,340 

38,080 
41,010 
N,8M 

1,543,038 
1,4M,745 
8,080,877 

•  SM 

9,07? 
0,100.000 

i,n>,sio 

j^aoo^oH 

MM.an 

i*lM|>«H 
8,8M(«Tr 

04,308 
S4,8M 

0,43S,7n 
0,4M,040 
10,807,au 

LnlslaM 
rrlrata 

Mil*  1 

1,000 
1,0M 

040,000 
387,000 
1,137,000  1 

1,640,371 
79,000 
1.015,871  1 

3,946,906 
498,000 
3,004,8M 

338,371 
36,085 
884.  SM 

•.1M,M« 

^M»a» 

tABU  I      (Cont'd)    ELECTRIC   CONSTRUCTION  BUDGETS  FOR  19*9 
BT  STATES  AMD  CLASSES  OF  0«MBR8HIP 


•tOMATOIC 
•IVItIM 

AM  mn 


KWMTIIB  CAHCITT 


trcAH 


■  ■T.  COM. 


TOTAl 


TRtllSNISSIOII 


OIST«ltUTIOI 


TOTAl. 
CUCT8IC  COR- 
•nMCTIM 


(CMt>«) 

Oklahon 
privata 
Mile 
TMal 


«9U1 

Colorado 
Prlvata 
Pi*lla 
fatal 


Mite 
Total 


Prlrata 


prlvata 

Public 
Total 


Mil* 

Totd 


PACIFIC 


prlvata 
Ml  la 

Total 

Oragon 
prlvata 
Mile 


4,036,734 
4,aM,784 


•,1M,1 


108,690 
178,800 


T.SM 
MbHt 

IT.SW 

57,236 
681,000 
788. 8M 


«,MS,M» 

33,000 
74,533 
107,933 


•taMS 

M 


UO,OM 


70,156 
13,033,03? 
M,«S,IW 


18, 004,  on 


816,314 

818,  au 
S»MI^St7 

us,aM 


80,  m 


208,063 
66,000 
878,  OM 

391,300 
18,000 


4,600 
386,000 
880,000 


30,966 

ao,OM 


ik«n,aoi 


106 
33,470 
M,078 

74,415 
1,188,871 
laSMaMS 


10,000 


18,500 
8,800 


109,040 

1,000 
10,000 
M,M8 

•^SM 


188,  750 
100,760 


S,« 


015,310 

4,eee,  tot 

5,4M,S18 

5, 181,078 
0,4M,4S1 


•*tM|,SM 

108,880 


123,164 

askSM 

148,404 


865,040 
1,1M,8M 

303,300 
33,000 


«V,8W 
4,8t8,8M 


37,000 
550,803 


MliTTS 
S,«8S,M» 


110,074 
1B,«41,8H 


38,M7,884 


2,307,443 
1,011,746 

a,aio,iM 

4,078,M1 
l,0a8,4M 


SU^Stt 


8,078 


:08,aw 


7M,  719 
5,130 
7*5,  0«0 


St8,7>M 
t.SH^8M 


106,000 
219,000 
3M,000 


a,aas,aM 

S8,«MbM0 


389,071 
8,873,480 
t.Mik«M 

•,308,110 
M»SU,Mt 


2,611,806 
938,039 
3,800,  OH 

7,707,007 
8,nS,0M 


nt,* 


873,103 


878,  an 
iu,o«> 


1,335,031 
000,900 

a.aai.8M 

8M,670 


963,300 
30,996 


8.«aB,«M 

a.a88.8M 

•ka8S,SM 

2,682,755 
3U,ai8 

M 


18,475,100 
10,M1,4M 
80,886,88T 


IH.OOO 
39,901 


74,040 
U,SM 


M,OW 


M,iao 


71,1 

at,i 


m,Hs 

37,000 
11,040 


148,784 
387,888 


770, 4M 
1,170,0M 
l,aM,47S 


S,OU,300 
0,057,530 
>S.S7S.aM 

10,1M,«M 
M.«MhHS 


-•.m.trn 


1,466,916 
415,300 

t.an.M« 

488,  7M 


8,418,  SM 


744,500 
880,918 
1,S88,4U 


3.MT, 


■ 


S,8H|,8SS 


3,346,333 
10,877,740 


53,478, 4M 
40.S44,8M 
103,018,  3M 


J 


M*  srm 


Prtrmta 


Frlvata 

Mile 

fatal 

paciPic 

Prlvat* 
Pi*>lle 


PTt»«t« 
Pttblle 


Print* 


mil* 


KUIfflK  UPKITV 


NYORO 


«  lS,4n,0M 

ue,au,M8 

334,  MO 
1,944,134 

i4s,ae4 

37,084 
ee, 304,314 


tttWO 


S,1M,4« 

31. 733, zea 
aa,M7.7u 


.U1.M> 


»1,S10 
UM,UO 


STEM 


m.  CMt. 


1*,  487,751 
4M,BT7 


88,378,  MS 
S,1S1,837 

7,787,868 

7,308,294 
8,338,338 

3,408,816 


1,319,787 
1,977,392 
8,M7,lTa 


3,807,000 
a»  807,008 


8,373,300 
381, lee 


83,000 
137,480 


tm,m» 
am,m 


an,aM 

788,387 
8vlM,06B 


aa,an 

11,387 

400,880 
338,848 


IT,  an 

31,092 

aa,8n 


30,000 

a»,8M 


4%m 
«a^TrT 


23,000 
80,703 
103,703 


T8TM. 


18, 868,  381 

aB.au.  w 
Tum.m 

8,T16,4a6 

a,aaa,aT> 

atbaa^iM 
•T,««T,iao 

8T,at8,S70 

T,aS8,6TB 
88,432,648 

3,890,908 
10,378, 113 

».«•.«■• 


u.Bai,aM 
38,  Tax,  sar 


3,133,008 

a.iaa.aM 

8, 449,900 

483,378 

attt8.8Ta 
aaa^TM 


Tt«aiissioi 


I  86,876,888 

a6,aaT,aao 

8,801,088 
88,788 

16,06a,T30 
68,338 
16,138,068 

6,083,887 

i,au,an 

u,aaT,en 
i,aa>,oaa 
M,aia^oat 


a.«H,««T 


1,838,  777 

i,aa«,TTT 


800,081 

8,aoo 


1,807,446 
53,604 


eisriiBUTioi 


•  3S3,Te3,4S4 
6»,<01,aM 

ttbwabtM 

88,806,784 
3, IBS, 844 
87,880,088 

m,mm,wm 

lA,  891, 381 

u,Tao,aia 
«r.iD%ooo 

7,070,006 
44,180,008 

T.Mi«aaa 

•.OOT.OOO 


IS, 782,034 
6,400^064 


8T,aao.i8T 

11.008.08a 


1,83S,T0« 
178,801 

8,iu,aoa 


i,3«,ao« 

778,408 

akMMn 


m,608 

aM,ao6 
t,a«,oTi 

a,fi«,iia 
aai,m 
ab«Mn 

■.•■MM 


TABU  II      (Cont'd)   SLBCTkIC  COMSTRUCTIOM  KZPBMBITOBBS  fOB  lB«t 
BT  STATBS  ABB  CLASSM  Or  OBBIBSnF 


annic 
coaananioo 


«  801,818,848 

a7T,aaa,aoo 


1^' 

13S,  134,  848 
3,330,177 


03,818,388 
48,178,048 

laa, 780,801 


36,388,800 

la, 000,080 


u.Bai.< 
u,m,« 


178, 3*0 


a,aai,aaT 
m,4m 


1,188,381 
880,883 
l,01T,at4 


M>t, 


8,aa«,m 


■  IC 

eivifioo 

*8B  ST*n 


Total 

I^nmylvanla 
Private 
PiAlle 


PrlTaU 
Piftlte 


fatal 


fatal 


la>a 

Private 
P*ll* 

fatal 


Pittite 

Total 

Korth  Dakota 
Prlvata 
P*lto 
flatat 


C4P4CITT 

BTBOO 

STUN 

laT.  cans. 

T8TM. 

a  abaat.aa* 

• 

a  •.aia^aao 

ioa,4ia 

m.m 

•.aao 

8,aa8,H« 

- 

a.a».aM 

sai^uft 

ia,aaa 

aaa,m 

888, 118 

88,418,448 

aaT,Tai 

14,843,474 

14,543,474 

104,882 

06,000 

289,602 

- 

14,Ta8,lB6 

80,080 

U,  883,106 

•a^aoT 

18^888,910 

M^aaa»847 

2,000 

60,  844 

Tl*a84 

aa^aoT 

Mwaowaao 

88,  8*4 

3,770,848 

48t,aao 

3,833,  N8 

aH 

- 

9f*«HBa  vnv 

- 

i,«aa,T80 

a8,a«« 

i,«Ta,4a8 

a.aaft,iaa 

tar, 000 

^1  vaa^ua 

f12, 200 

27, 468, 749 

152,07^1 

114,791 

266,  B6r. 

82,300 

37,040,834 

114,781 

27,817,815 

aw>«ea 

ti,aaa,aaB 

uo,a8i 

aat.aao 

t.taB.aa8 

iM.a>r 

M,aar.aar 

7*1,808 

Utoaiwaai 

6,839,016 

4,300 

8, 577,  82S 

atlan 

8tT,au 

388,477 

641,  7U 

8*8,188 

o,a8«,aar 

**T, TT7 

7,aia,«n 

at»aoa 

4,206,424 

B7,788 

4,324,!tlH 

Ti,ooe 

666,807 

737,886 

4,«tabaaa 

Tao.aaa 

8,008,3U 

80,923 

2,0S9, 14ti 

466,079 

3,6U,0«8 

58,  736 

33S,N01 

471,860 

886,307 

148,089 

3,394,047 

888,889 

3,479,448 

•.aaa 

•M^aaa 

m.aai 

a^aaa 

aaa,«ia 

a,iaa 

i,8ao,Tu 

188,788 

i,8te,an 

aa,406 

7,078 

95,533 

668,078 

665,075 

88,880 

106,934 

ia3,ST3 

u^ato 

Ta,a40 

aa,a*T 

ioo,aT« 

tT0,4T* 

Ta«8aNisai8i 


a  s,a«r,iaa 
8,8at.iaa 

«,«Ta,flM 

4,MT,«8a 

3,239,038 

a,: 


8,T41,010 

aat 

a,Mi,aa4 

a,Ta*,4aT 


3,818,703 

aaa,iao 
8,ai7,aBa 

6,  ini,440 
169, 57E 
6,331,016 

i,ia%aaa 
aa,a«a 
i,aaB,aM 

2,159,488 

9,««a 

8,1*8,883 


501, 188 
40,380 

aat.aaT 

1,270,115 
72,985 
1,343,070 


138,789 
860,168 


t,«aB 


DI3T«rSUTI0« 


a  «.aM.4aa 
««kaar 


t,e4T 


9, 840, 938 
108,288 
10,000,830 

10,837,933 
1,687,833 


ir,t3t«a«a 

8,330, 188 


8,046,185 

a,aM,na 


22,914,  6M 
3,063,3nH 
26,568,029 

14,I«T.1U 
1,880,811 


5,326,740 
l,«a7,8TT 


2, H79, 2bl 
3,830.303 

3,48a, IIT 
3,380,107 

6,oTa,a7t 
T,iaa,ao8 

3,800,069 
9,T18,437 

249,309 
530, 197 

TaB.aaa 


a^aaa 
fUpaaa 


a,aBa,ata 
aa,au 
«,«aB,««r 


1,086,024 
3,600 
1,000,804 

5,511,a00 
30,083 

a>i 


t.an.m 
114.  aoa 


438,516 


588,596 
103.097 
5,088,603 

1,386,380 
U%atT 
l.*»a,088 

1,215,976 
100,078 

i.aTr,ast 


2111,824 
198, 133 


188,748 
470,000 


780,070 
100^083 


26.41.1 
42,317 


la^na 


TOT*! 
ELECT8IC 
C»iST8ttCTI08 


■ta,Tiii^aM 


aa,Taa, 

88, 


28,709, 4  ftl 
461,570 
39,171,0*4 

03.686,779 
l,T*4,*a0 


17,366,0*3 
4.506.873 

ai,7it.8aB 


62,212,6ea 
4, 102,877 
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GEOGRAPHIC 
0  IV  ISION 
Alio  STATE 

GEIIERAT  me  CAPAC  ITT 
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tmiM  in  (Cont'd)  8CIIEDULBD  AD9ITI0M8  TO  OBISRATIHO  CAPACITY  IV  IMS 

■T  mm  ARB  CLASS18  OP  OVKIMIIF 
(Eil •watts) 


GEOGRAPHIC 

DIVISION 
AND  STATE 
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OWNERSHIP 

TYPE  OF  PRIME  NO¥ER 

ALL  TYPES 

HYDRO 

STEAM 

INT.  C0H6. 

mm  •MiABB  fCMit*4) 

ItaOa  IbIabO 

Private 

ao.oo* 

Pwblle 

- 

- 

totol 

m 

• 

C  —ABB  4  A4A4 

Pr  Iva^A 

oo.ooo 

••.••• 

B  www 

Pablla 
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tAtAl 

m 

••,••• 

MIMU  ATUniC 

V«rk 

PrlTAt* 

8.038 

161 .000 

_ 

100,000 

Pub  lie 

- 

8,000 

8  ,000 

Total 

6,038 

151 , 300 

8 ,000 

164.238 

Jaraay 

Private 

170,000 

170,000 

Pub  lie 

- 

4  .000 

- 

4  ,000 

Total 

174 ,000 

174.000 

ffMMoylvoalA 

PriTOto 

■WW .www 

&••,••• 

MIA* 

«0«Al 

tm,— 

■Aft  MKfi  eiraua 

•Mo 

Private 

368,100 

358,100 

Pub lie 

10, aoo 

•  •••0 

10,700 

tA«Al 

•v«,««« 

OTO.OOO 

laitAM 

PrlTAt* 

30,000 

MOlio 

ft— 

••••• 

••,«•• 

ffA«Al 

•*••• 

•»>••• 

Illlavla 

PrlvAt* 

m 

••4,800 

••4,S0« 

Pub lie 

1  ,500 

3,000 

3,  600 

Total 

330,000 

3,000 

338 ,000 

MlehlcAA 

Private 

18.000 

53 ,000 

1 ,400 

69,400 

Publle 

11 ,600 

8,315 

17  ,815 

Total 

15 ,000 

04,500 

7,710 

87  ,216 

VAo««Mla 

PriTAt* 

7.000 

40.00* 

47.^»« 

MOlia 

S,4«0 

tA4A> 

•  »••• 

««,••• 

••.•M 

wut  mm  enmtti. 

■tBMOAtA 

Private 

83  , 600 

83 , 600 

Pvblle 

000 

8,703 

•  ,••• 

tAOOl 

•t.Mt 

•.r«« 

•S.TM 

Iavo 

PrlTAtA 

ta.oM 

4.80* 

PM»lt« 

400 

•  »«•• 

T.Mf 

'Va««1 

4M 

!•,••• 

•4,^ST 

HiSAMUPi 

PrlvAia 

Pvblfte 

3  ,000 

1  ,806 

«.••• 

TetAl 

0,000 

i,a88 

O.Mt 

tmm  tn  tcwnn  Awniom  *o  mmuatM  cilpacitt  ii  iMt 

n  ttMS  Am)  CLASSES  or  wiiniii 


GEOGRAPHIC 
DIVISION 
AHO  STATE 

CLASS  OF 
OMNERSNIP 

TYPE  OF  PRIME  MOVER 

HYDRO 

STEAM 

INT.  CONB. 

ALL  TYPES 

nut  IMTI  CUVaAL  (CMt'«) 

.  ■ 

PrivM* 

4.«M 

••tM 

9HM 

«.«• 

9,i9& 

105 

lOS 

P«bll« 

9,000 

•0 

S  ,000 

«M«a 

9,999 

IM 

t»tM 

- 

Pvbllc 

999 

IMWI 

999 

■UMM 

»rtv«*« 

X,79t 

t.TM 

Mblft« 

a, 900 

70S 

a  .753 

tatol 

«K 

*,099 

s/ftM 

5,509 

■OOTI  ATLANTIC 

PrlTftt* 

Publls 

Tstel 

Prtv»«« 

M.tM 

999 

tM«l 

M.tM 

Private 

a» 

Public 

tvtol 

PrlTat* 

4.000 

Pabllc 

400 

400 

t»««l 

«■ 

000 , 000 

Prlvat* 

100,000 

ISO 

149,350 

Pvblla 

10,000 

a  so 

10.350 

Total 

4»,»— 

110,000 

400 

153,600 

•••Ui  Carol IM 

Prlvato 

PtibllO 

130,000 

130,000 

Total 

IM.M* 

130,000 

4«,«M 

40.0M 

Mbli* 

oo 

Prlrata 

40 ,000 

PMblla 

t,MO 

1  ,900 

41,000 

1ft 


fABLE  III  (Cont'd)    SCHEDULED  ADDITIONS  TO  GENERATING  CAPACITY  IM  IMS 

BY  STATES  AND  CLASSES  OF  OWNERSHIP 
(KllowAtta) 


GEOGRAPHIC 
OIVIStON 
AND  STATE 

CUSS  Of 
OMCRSNIP 

TYPE  OF  PRIME  MOVER 

HYDRO 

STEIN 

INT.  COMB. 

H.I  TYPES 

lAOT  OOOTI  CntlAI. 

Eaatuckjr 

Prlvato 

- 

BO, 000 

600 

60 , 600 

Public 

- 

Total 

50,000 

500 

60,500 

Pr lT«t« 

- 

- 

Pub  1 Ic 

222  000 

1  an  aaa 

400. 000 

Total 

aas.ooo 

100.000 

• 

400.000 

Alabaaa 

Prtrato 

- 

- 

Pablfta 

4  AAA 

•  A  AAA 

110,000 

Tatol 

100.000 

iV.MO 

• 

tio.ooo 

iUMtaaifyt 

Private 

- 

- 

- 

- 

Publ Ic 

• 

V*tal 

WUt  torn  CMfflAI. 

Arkaacaa 

Prlvata 

0.000 

o.roo 

Faaise 

Total 

a. 000 

000 

a, TOO 

iMtaiaaa 

Prlrato 

1  ,300 

1  ,200 

Public 

11 .600 

11 ,500 

Total 

13.700 

12  ,  700 

MlaliMM 

PrlTate 

7,500 

7,600 

Public 

Total 

7,000 

7.000 

tMM 

Prlvata 

00.000 

070 

OO.OTO 

Mblla 

0.000 

la.ioi 

10.011 

fatal 

•a.Oio 

10.040 

70.000 

MOmtAH 

■MitaM 

Pr Ivat* 

Public 

«» 

fatal 

MalM 

Pr  Ivat* 

1,000 

1.000 

Pablla 

1.400 

000 

l.TOO 

fatal 

S.400 

000 

O.TOO 

Vjraaiag 

Prlvata 

00 

140 

040 

600 

Pablle 

180 

100 

Total 

00 

143 

580 

082 

Oalorado 

PrlToto 

1 .500 

1  ,600 

Public 

24  ,500 

1 ,  100 

26,600 

Total 

34,504 

1 ,500 

1,100 

37,100 

■o«  Mosleo 

PrlTata 

Public 

000 

000 

Total 

000 

TABLE  III  (C«Bt'd)   SCHEDULED  ADDITIONS  TO  GENERATING  CAPACITY  III  1.M8 

BT  8TATB8  AND  GLASSES  OF  OWNERSHIP 


GEOGRAPHIC 
•iftStfi 
MBfTATC 

CUaS  0F 

oiraniiip 

TYPE  OF  PRIME  NOVEt 

ALL  TYPES 

NVOM 

SfiEM 

IIT.  O0NI. 

Mm&ra  fB«i«*«) 
Arls«M 

■ten 

Public 
Total 

PrlTkt* 

Public 

Milte 

les.ooo 

180,000 
1  ,050 

a,78« 

1 ,855 
1,886 

168.000 
186,000 

5.888 
6,666 

686 

wmmm 

PrlTat* 

Pablle 

ai6,o«o 

818,808 

«• 

46 

Mill* 

M.Mt 

*•«•! 

M.IM 

tm 

«0 

66,648 

CalftfMrat* 

•l.tM 

78,000 

88 

188,488 

Public 

00,000 

75,000 

186.000 

Tot«l 

181 ,SSO 

188. 008 

M  . 

871 ,408 
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